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Taryfy dla ciepła Str. 


1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
nr OKA.4210.34.2021.AZa z dnia 14 lipca 2021 r. 
Taryfa PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu- 
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Katowice, dnia 14 lipca 2021 r. 
PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Nr 0KA.4210.34.2021.AZa 
DECYZJA 
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) oraz 
w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) 
po rozpatrzeniu wniosku 
przedsiębiorstwa energetycznego: 
PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 
(zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”), 
zawartego w piśmie z dnia 30 kwietnia 2021 r., 
zatwierdzam 

ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na 


okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania. 


UZASADNIENIE 

W dniu 10 maja 2021 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesje na wytwarzanie 
ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem, zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo. 
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy — Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne 
posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. 
Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest 
zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne. 

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału 
dowodowego stwierdziłem, że Przedsiębiorstwo ustaliło taryfę zgodnie z zasadami określonymi 
w art. 44 i art. 45 ustawy — Prawo energetyczne i przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu 
z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 z późn. zm.), zwanego 
w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”. 

Ceny wytwarzania ciepła w źródłach zlokalizowanych: w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 
6c, przy ul. Węglowej 4 i przy ul. Energetyków 17, w Pawłowicach przy ul. Kruczej 18, w Suszcu 


przy ul. Piaskowej 35, w Częstochowie przy ul. Odlewników oraz w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 
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Radlińskiej 72 skalkulowane zostały w oparciu o uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek 
opłat, zdefiniowany w $ 13 rozporządzenia taryfowego natomiast ceny i stawki opłat 
wytwarzania ciepła w pozostałych źródłach oraz stawki opłat za usługi przesyłowe 
skalkulowane zostały na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności 
gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy wraz z uzasadnionym 


zwrotem z kapitału zaangażowanego w prowadzoną działalność. 


Mając powyższe na uwadze orzekam, jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej 
doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479% pkt 1 i art. 479% $51 
Kodeksu postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji — 
w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 

Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetyki - ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1 000 zł, zgodnie z art. 32 ust. 3 
w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów 
sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następnych ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 Kodeksu 
postępowania cywilnego. 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a $1 Kodeksu 
postępowania аатіпіѕігасујперо). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku zart. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa wraz 
z niniejszą decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji 
Energetyki - Ciepło”. 

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza 
taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej 
opublikowania. 


Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 


/-/ 
Marek Miśkiewicz 


Dyrektor 
Południowego Oddziału 
Terenowego Urzędu 
Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Katowicach 
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PGNiG TERMIKA ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA 
SPÓŁKA AKCYJNA 
ul. Rybnicka 6 С . 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 


TARYFA DLA CIEPŁA 


NINIEJ. SZA TARYFA STANOWi 
ZAŁĄCZ 
DO DECYZJI PREZESA URE 
z drla 22. ŁOLir ОКИ „02 0 34.4021, e 


| анаша FTEZESU 
(фи Regulacji Energetyki 
DYREKTOR 
„iudniowcgo Oddziału Terenoweg: 
Urzędu Regulacji E; стук! 
z siedzibą w K3 сас 


Jastrzębie-Zdrój, 2021 r. 
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. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie 


Przedsiębiorstwo energetyczne — PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa 
S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (PTEP Jastrzębie) - podmiot prowadzący 
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu 
ciepłem; 

odbiorca — każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy 
z przedsiębiorstwem energetycznym; 


obiekt — budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi; 


źródło ciepła — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania 
ciepła; 

sieć ciepłownicza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do 
przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych; 

przyłącze — odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie dó jednego 
węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym 
węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorcżymi 
w obiekcie; 


węzeł cieplny — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany 
rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości 
ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych; 


grupowy węzeł cieplny — węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt; 
instalacja odbiorcza — połączone ze sobąsurządzenia lub instalacje służące do 


transportowania ciepła lub ciepłej моду z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do 
odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie; 


zewnętrzna instalacja odbiorcza — odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy 
węzeł cieplny lub Źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym 
w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła; 


układ pomiarowo-rozliczeniowy — zespół urządzeń służących do pomiaru ilości 
i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia 
należności z tytułu dostarczania ciepła, dopuszczony do stosowania zgodnie 
z przepisami o miarach; 


nielegalne pobieranie ciepła — pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym 
albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez 
ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez 
układ pomiarowo-rozliczeniowy; 


zamówiona moc cieplna — ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się 

o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie 

wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych 

przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego 

obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 

а) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany 
powietrza w pomieszczeniach, 

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji; 


Megawat — Przedsiębiorstwo Energetyczne „Megawat” Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gliwicach; 


PGG – Polska Grupa Górnicza $,А AaS 


siedzibą w Katowicach 
тоби Regulacji Energetyk. 
DYREKTOR 
ałudniowego Oddziału Țerenoweg Strona 2] 14 
Urzędu Reputacji E;£rger$ki 
z siedzibą w 


Зено Мм 


BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło Nr 219 (949) 15 lipca 2021 r. 


2. Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem 
w ciepło 


PTEP Jastrzębie prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem 
w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
w zakresie: 


a) wytwarzania ciepła — koncesja z dnia 25 września 1998 r., nr WCC/61/1258/U/OT- 
2/98/JS (ze zmianami), 


b) przesyłania i dystrybucji ciepła — koncesja z dnia 25 września 1998 r., nr 
PCC/65/1258/U/0T-2/98/JS (ze zmianami), 


c) obrotu серет — koncesja z dnia 15 lipca 2015 г, nr 
OCC/367/1258AN/OKA/2015/MMi1 (ze zmianami). 


3. Podział odbiorców na grupy taryfowe 


Podziału odbiorców na grupy dokonano w zależności od: 

a) źródła ciepła lub zespołu źródeł ciepła zasilających sieć ciepłowniczą, 
b) sieci ciepłowniczej, 

c) miejsca dostarczania ciepła. 


Charakterystyka-gtup odbiorców 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
eksploatowanym przez PTEP Jastrzębie, zlokalizowanym w Jastrzębiu- 
ul. Krasickiego 21; nośnik ciepła-woda ' 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 

eksploatowanym przez PTEP Jastrzębie, zlokalizowanym w Knurowie przy 

ul. Sienkiewicza 31; nośnik-ciepła "woda 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 

eksploatowanym przez PTEP Jastrzębie, zlokalizowanym w Knurowie przy 
iepodległości 7; nośnik ciepła — woda 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 

eksploatowanym przez PTEP Jastrzębie, zlokalizowanym w Raciborzu przy 

ul. K. Miarki 13; nóśnik ciepła 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło. wytworzone w źródle ciepła, 

zlokalizówanym w Kuźni Raciborskiej przy ul. Krasickiego 12, (Oddział 

Kuźnia, Raciborska), poprzez sieć ciepłowniczą;. źródło i sieć są 


zlokalizowanym w Kuźni Raciborskiej przy ul. Krasickiego 12, (Oddział 
W-63-17 |Kuźnia Raciborska), poprzez zewnętrzną instalację odbiorczą; źródło ciepła 
i zewnętrzna instalacja odbiorcza są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; 
nośnik ciepła — woda 
ИЖ Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 


e Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w м źródle ciepła, 


0 sys przez PTEP Jastrzębie, zlokalizowanym w Częstochowie 
przy ul. Odlewników; nośnik ciepła -- woda. 


£ upowdzuicina Prezesa 


irzgdu Regulacji Energetyki 
DYRE! EKTOR, 
fudniowego Oddziału erenoweg' 
ә Urzędu Regulacji Efcrgoryki Strona 3|14 


z siedzibą w, 
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Charakterystyka grup odbiorców 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 

eksploatowanym przez PTEP Jastrzębie, zlokalizowanym w Jastrzębiu- 
glowej 4; nośnik ciepła — woda. 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 

eksploatowanym przez PTEP Jastrzębie, zlokalizowanym w Jastrzębiu- 

Zdroju przy ul. Rybnickiej бс (Zakład Jastrzębie-Zdrój); nośnik ciepła — 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
eksploatowanym przez PTEP Jastrzębie, zlokalizowanym w Jastrzębiu- 
Zdroju przy ul. Energetyków 17 (Oddział Moszczenica); nošnik ciepła — 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 
zlokalizowanych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c i ul. Energetyków 
17 (Zakład Jastrzębie-Zdrój i Oddział Moszczenica), poprzez sieć 
ciepłowniczą; źródło i sieć są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 
zlokalizowanych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c i ul. Energetyków 
17 (Zakład Jastrzębie-Zdrój i Oddział Moszczenica), poprzez sieć 
ciepłowniczą i węzeł cieplny; źródło, sieć i węzeł cieplny są eksploatowane 
przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 
zlokalizowanych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej бс i ul. Energetyków 
17 (Zakład Jastrzębie-Zdrój i Oddział Moszczenica), poprzez sieć 
ciepłowniczą i grupowy węzeł cieplny; źródło, sieć i grupowy węzeł cieplny! 

loatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 
zlokalizowanych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c i ul. Energetyków 
17 (Zakład Jastrzębie-Zdrój i Oddział Moszczenica), poprzez sieć 
ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą; 
źródło, sieć, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzna instalacja odbiorcza są 
loatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
eksploatowanym przez PTEP Jastrzębie, zlokalizowanym w Pawłowicach 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Pawłowicach przy ul. Kruczej 18 (Zakład Pniówek), 
poprzez sieć ciepłowniczą; źródło i sieć są eksploatowane przez PTEP 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Pawłowicach przy ul. Kruczej 18 (Zakład Pniówek), 
poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny; źródło, sieć i węzeł cieplny są 
eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Pawłowicach przy ul. Kruczej 18 (Zakład Pniówek), 
poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalacię 
odbiorczą; źródło, sieć, grupowy wężeł cieplny i zewnętrzna instalacja 

i Іоаіомапе przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 


2 upoważnienia Prezesa 


Jrzgdu Regulacji Energetyk 
DYRI EKTOR 
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. Charakterystyka grup odbiorców" 


Odbiorcy, dla których dostarczane. jest ciepło Уйа w źródle ciepła 
eksploatowanym przez РТЕР Jastrzębie, zlokalizowanym w Suszcu przy ul. 
i j 35 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Suszcu przy ul. Piaskowej 35 (Zakład Suszec), poprzez 
sieć ciepłowniczą; źródło i sieć są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; 
nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła|. 
zlokalizowanym w Czerwionce-Leszczynach przy uł. Polnej 1 с (Oddżiał 
Czerwionka-Leszczyny), poprzez sieć ciepłowniczą; źródło i sieć są 
eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla -których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Polnej 1 c (Oddział 
Czerwionka-Leszczyny), poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny; źródło, 
sieć i węzeł cieplny są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła 
— woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Polnej 1 c (Oddział 
Czerwionka-Leszczyny), poprzez sieć ciepłowniczą i grupowy węzeł cieplny; 
źródło, sieć i grupowy węzeł cieplny są eksploatowane przez PTEP 
Jastrzębie; nośnik ciepła da: 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w. Czerwionce-Leszczynach przy ul. Polnej 1с (Oddział 
Czerwionka-Leszczyny), poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny 
i zewnętrzną instalację odbiorczą; źródło, sieć, grupowy węzeł cieplny! 
i zewnętrzna instalacja odbiorcza są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; 
nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Raciborzu przy ul. „Studziennej 3, poprzez sieć 
ciepłowniczą; źródło i sieć są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik 
ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Raciborzu przy ul. Studziennej 3 (Zakład Racibórz), 
poprzez sieć ciepłowniczą. i węzeł cieplny; źródło, sieć i węzeł cieplny są 
eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Raciborzu przy ul. Studziennej З (Zakład Racibórz), 
poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację 
odbiorczą; źródło, sieć i zewnętrzna instalacja odbiorcza są eksploatowane 
przez PTEP Jastrzębie; grupowy węzeł cieplny jest eksploatowany przez 
odbiorcę; nośnik cie 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Raciborzu przy ul. Studziennej 3 (Zakład Racibórz), 
poprzez sieć ciępłowniczą i grupowy węzeł cieplny; źródło, sieć i grupowy 
węzeł cieplny są eksp 
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Charakterystyka grup odbiorców 


Odbiorcy, 'dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Raciborzu przy ul. Studziennej 3 (Zakład Racibórz), 
poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację 
odbiorczą; źródło, sieć, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzna instalacja 
odbiorcza są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Rybniku przy ul. Mościckiego (Oddział Niewiadom), 
poprzez sieć ciepłowniczą; źródło i sieć są eksploatowane przez PTEP 
Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworżone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Rybniku przy ul. Mościckiego (Oddział Niewiadom), 
pobrzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny, źródło, sieć i węzeł cieplny są 
eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle ciepła 
zlokalizowanym w Rybniku przy ul. Mościckiego (Oddział Niewiadom), 
poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację 
odbiorczą; źródło, sieć, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzna instalacja 
loatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 
zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Radlińskiej 72 i ul. Kubsza 
28 (Zakład Wodzisław Śląski) poprzez sieć ciepłowniczą; źródła i sieć są 
brzez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 
zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Radlińskiej 72 i ul. Kubsza 
28 (Zakład Wodzisław Śląski), poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny; 
źródła , sieć i węzeł cieplny są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; - 
nośnik ciepła-woda 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 
zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Radlińskiej 72 i ul. Kubsza 
28 (Zakład Wodzisław Śląski), poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł 
cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą; źródła, sieć, grupowy węzeł 
cieplny i zewnętrzna instalacja odbiorcza są eksploatowane przez PTEP 
Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 
zlokalizowanych w Żorach przy ul. Pszczyńskiej 54, ul. Wojska Polskiego 8, 
ul. Orla 1, ul. Sokola 2/6 i ul. Jastrzębia 4/5 (Zakład Żory) poprzez sieć 
ciepłowniczą; źródła i sieć są eksploatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik 
ciepła-woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane. jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 
5 zlokalizowanych w Żorach przy ul. Pszczyńskiej 54 , ul. Wojska Polskiego 8, 
ul. Orla 1, ul. Sokola 2/6 i ul. Jastrzębia 4/5 (Zakład Żory), poprzez sieć 
ciepłowniczą i węzeł cieplny; źródła, sieć i węzeł cieplny są eksploatowane 
przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 
ziokalizowanych w Żorach przy ul. Pszczyńskiej 54 , ul. Wojska Polskiego 8, 
ul. Orla 1, ul. Sokola 2/6 i ul. Jastrzębia 4/5 (Zakład Żory) poprzez sieć 
ciepłowniczą i grupowy węzeł cieplny; źródła, sieć i grupowy węzeł cieplny 
loatowane przez PTEP Jastrzębie; nośnik ciepła — woda. 
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Charakterystyka grup odbiorców 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach ciepła 
zlokalizowanych w Żorach przy ul. Pszczyńskiej 54, ul. Wojska Polskiego 8, 
do Orla. kz ul. Sokola 2/6 i ul. Jastrzębia 4/5 (Zakład Żory), poprzez sieć 


Odbiorcy, dla których dostarczane Ea ciepło wytworzone przez Megawat 
(źródło ciepła — Elektrociepłownia „Knurów”) poprzez sieć ciepłowniczą 
eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat 
(źródło ciepła — Elektrociepłownia „Knurów”) poprzez sieć ciepłowniczą 
eksploatówaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat 
(źródło ciepła — Elektrociepłownia „Knurów”) poprzez sieć ciepłowniczą 
eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą i grupowy węzeł 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat 
(źródło ciepła — Elektrociepłownia „Knurów”) poprzez sieć ciepłowniczą 
eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł 


Odbiorcy, a których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat 
(źródło ciepła — Ciepłownia „Szczygłowice”) poprzez sieć ciepłowniczą, 
0-51-27 ¡grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą eksploatowane 


przez Megawat oraz zewnętrzną instalację odbiorczą eksploatowaną przez 
PTEP Jastrzębie. 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat 
(źródło ciepła — Ciepłownia „Dębieńsko”) poprzez sieć ciepłowniczą 
eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą zlokalizowaną na 
terenie miasta Czerwionka-Leszczyny — dzielnicy „Centrum” eksploatowaną 
przez PTEP Jastrzębie. 

Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat 
(źródło ciepła — Ciepłownia „Dębieńsko”) poprzez sieć ciepłowniczą 
eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą zlokalizowaną na 
terenie miasta Czerwionka-Leszezyny = dzielnicy „Centrum” i węzeł cieplny 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez Megawat 
(źródło ciepła — Ciepłownia „Dębieńsko”) poprzez sieć ciepłowniczą 
eksploatowaną przez Megawat oraz sieć ciepłowniczą zlokalizowaną na 
terenie miasta Czerwionka- Leszczyny — dzielnicy „Centrum”, grupowy węzeł|. 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG 
(źródło ciepła — Ciepłownia „Chwałowice”) poprzez sieć ciepłowniczą 
przez PTEP Jastrzębie. 
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Charakterystyka grup odbiorców 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG 
(źródło ciepła — Ciepłownia „Chwałowice”) poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG 
(źródło сера — Ciepłownia „Chwałowice”) poprzez sieć ciepłowniczą 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG 
(źródło ciepła — Ciepłownia „Chwałowice”) poprzez sieć ciepłowniczą, 
grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą eksploatowane 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG 
(źródło ciepła ~ Ciepłownia „Chwałowice”) poprzez sieć ciepłowniczą 
eksploatowaną przez PGG oraz grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG 
(źródło ciepła Ciepłownia „Rymer”) poprzez sieć  ciepłowniczą 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG 
(źródło ciepła — Ciepłownia „Rymer”) Poprzez sieć ciepłowniczą i węzeł 


Odbiorcy, dla których dostarczane jest. ciepło wytworzone przez PGE ОЕК 
S.A. Elektrownia Rybnik (źródło ciepła zlokalizowane w Rybniku przy ul. 
Podmiejskiej), poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez PTEP 


Odbiorcy, dła których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG 
(źródło ciepła — Elektrociepłownia „Jankowice”) poprzez sieć ciepłowniczą 
eksploatowaną przez PGG oraz poprzez sieć ciepłowniczą екѕріоаіомапа 
przez PTEP Jastrzębie. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG 
(źródło ciepła — Elektrociepłownia „Jankowice”) poprzez sieć ciepłowniczą 
eksploatowaną przez PGG oraz sieć ciepłowniczą i węzeł cieplny 
eksploatowane przez PTEP Jastrzębie. 
Odbiorcy, dla których dostarczane jest ciepło wytworzone przez PGG 
(źródło ciepła — Elektrociepłownia „Jankowice”) poprzez sieć ciepłowniczą 
eksploatowaną przez PGG oraz sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny 
trzn instalacj odbiorcz ekspl 
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4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 


Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od tówarów i usług (VAT). 
W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


1. 


2. 


` 41 Ceny i stawki opłat dla odbiorców w poszczególnych grupach 


Stawki opłat dla odbiorców w grupach: 


Grupa 


Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc Stawka opłaty za ciepło 


Odbiorców „ cieplną (zł/MW) . (złłGJ) 
W-41-10 17 730,54 70,79 
"W-51-10 ` 8 632,63 ; 100,06 


_W-52-10 
_ W-62-10 ` 


13 087,93 
i 20 568,14 
Ceny i stawki opłat dla odbiorców w grupach: 


Gana za Miesięczna р Сәй -| Stawka opłaty. | Miesięczna rata | Stawka opłaty 
odbiorców | "oc cleplńą | moc clepiną . AR ciepła |. przes lowe „` przes! ioira. г рг ву нө, 
| Р ZUMW -_|_z/MWim-e | 2б) | зт. | АМ | _ złMWime | GJ | 

W-32-10 | 39958043 | 3329837 | 3u28 | 2205 | - | - | - | 
wasto | 29272395 | 243,6 [эт | - [| [OTO] 
_ W<11-10' | 153 725,35 | 1281045 | 3255 | 226 | . | - | |.| 
-W-10-10 | 100 583,18 | 838193 | 3610 | 2203 | - | . |. | 
W-10-11 | 107 82646 | 8985,54 | 35,64 | 2229 .| 4202406 | 350201 | 687 | 
'W-10-12_|_107826,46 14,37 
| W-10:14 | 10782646 9,29 ` 


.W-10:15 | 107 826,46 1236 
.W-30-10 | 89 708,05 | 7475,67 | 2441 | 3249 | -| 
W-30-11 | _89708,05 | 7475,67 | 2441 | 3249 | 3647921 | 
W-30-12- | 89 708,05 


7 


3 039,93 


7 454,13 12,84 


W-31-10 | 92160,04 | 768000 | 2638 | s7s6 | - |  - | 

| W-31-11 2,68 
W-53-11 | 126521,41'| 10 543,45 8,76. 
W-53-12 14,62 


W-30-15 89 708,05 7475,67 | 24,41 32,49 95 557,61 7 963,13 14,08 


W-53-14 12,55 
W-53-15 16,25 
W-61-11 35,72. 10,28 
_W-61-12 17,53 
W-61-13 11,87 
| W-61-14 14,50 
| W-61-15 | 12253660 | 10211,38 | 35,72 | 19,89 | 8948572 | 745714 | 16,75 
W-63-11 9,34 
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i Cena za Miesięczna { Cena Stawka opłaty | Miesięczna rata | Stawka opłaty 
rata ceny za Cena stawki opłaty zmiennej za . 
„Gru pa та zamówioną clepła sej stałej za usługi usługi 
odbiorców A | moccłepin przesyłowe przesyłowe przesyłowe 
ZMW zUMWim-ć | б | _złm | дїм | >їМ\йтїс 2б) ` 
W-63-17 | 14697162 | 1224764 | 41,70. | 2283 | 5203795 433650 | 99% | 


W-73-11 
W-73-12 
| W-81-11 | 16146464 | 1345539 | 3313 | 1633 | 3713172 | 309431 | 708 | 
[ W-81-12 | 16146464 | 13455,39 | 33,13 | 1633 | 6891434 | 574286 | 1214 | 
[ W-81-15 | 16146464 | 1345539 | 3313 | 1633 | 7791036 | 649253 | 1157 | 
| W-91-11 | 15176828 | 1264736 | 3301 | 1753 | 3086946 | 257245 | мыз | 
| W-81-12 | 25176828 | 1264736 | 3301 | 1753 | 6808724 | 567394 | 1643 | 
[W-91-14 | 15176828 | 1264736 | 3301 | 1753 | 5008556 | 417380 | 1233 | 
| W-91-15 | 15176828 | 1264736 | 3301 | 1753 | 6193888 | 516157 | 1294 | 


4.1.1 Dla odbiorców w grupach D-51-11, D-51-12, D-51-14, D-51-15 PTEP Jastrzębie 

stosuje: 

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 

c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, 

d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy 
cieplnej, 

e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za GJ 


w wysokości określonej w taryfie dla ciepła Megawat (źródło ciepła - Elektrociepłownia 
„Knurów”) oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PTEP Jastrzębie: 


Stawka opłaty zmiennej 
za usługi przesyłowe 


Е Miesięczna rata stawki 

Stawk. tałej za т 

Grupa каеры Ааа opłaty stałej za usługi 
Odbiorców | przesyłowe 

zYMW zł/MW/m-c zł/GJ 


[0511 | _ б» | somnos | юм | 
| D-51-12 | . sosse _ | 669 | isso | 
| D-51-14. | 70 811,93 
| D-51145 [| 1047489 | | sma | мә |] 


4.1.2 Dla odbiorców w grupie 0-51-27 PTEP Jastrzębie stosuje: 


a) cenę za zamówioną moc ciepiną — wyrażoną w złotych za MW, 

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 

c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, 

d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy 
cieplnej, . 

e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za GJ 


w wysokości określonej w taryfie dla ciepła Megawat (źródło ciepła - Ciepłownia 
„Szczygłowice”) oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PTEP Jastrzębie: 
Serada Regulacji Energetyki 
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Stawka opłaty stałej za ia cija rk Stawka opłaty zmiennej 
usługi przesyłowe przes osb g za usługi przesyłowe 
| amw | Aime | __ ała | 
D-51-27 


Grupa 
Odbiorców 


4.1.3 Dla odbiorców w grupach D-53-11, D-53-12, D-53-15 PTEP Jastrzębie stosuje: 

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 

c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, 

d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy 
cieplnej, 

e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za GJ 


w wysokości określonej w taryfie dla ciepła Megawat (źródło ciepła - Ciepłownia 
„Dębieńsko”) oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PTEP Jastrzębie: 


Stawka obłaty stałej za e aja «0и Stawka opłaty zmiennej 
usługi przesyłowe Srzesyłowe 9 za usługi przesyłowe 


Grupa 
Odbiorców 


| D-53-11 | 41 806,33 || 3483,86 11,77 
| D-53-12 | 51 698,96 4 308,25 17,11 
| D-53-15 | 90 282,07 7 523,51 15,33 


4.1.4 Dla odbiorców w grupach 0-71-11, 0-71-12, 0-71-14, 0-71-15, РТЕР Jastrzębie 
stosuje: | 

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 

c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, 


w wysokości określonej w taryfie dla ciepła PGG (źródło ciepła - Ciepłownia 
„Chwałowice”) oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PTEP Jastrzębie: 


Stawka opłaty zmiennej 
za usługi przesyłowe 


Miesięczna rata stawki | 
Stawk. tal f М 

Grupa | WI еам аа opłaty stałej za usługi 
Odbiorców s przesyłowe _ | 
złMW zł/MW/m-c 216Ј 


49 845,64 4 153,80 10,53 


0-71-12 69 970,41 5 830,87 17,01 
0-71-14 70 909,81 5 909,15 14,92 
0-71-15 


4.1.5 Dla odbiorców w grupie 0-71-16 PTEP Jastrzębie stosuje: 

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 

c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, 

d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy 
cieplnej, 


e) stawkę opłaty zmiennej za usługi PIZGRWOWE TE WYreżoną w złotych za GJ 
s i a 
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w wysokości określonej w taryfie dla ciepła PGG (źródło ciepła - Ciepłownia 
„Chwałowice”) oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PTEP Jastrzębie: 


Stawka opłaty stałej za Miesięczna rata stawki Stawka opłaty zmiennej 


usługi przesyłowe oplaty кае] єч ustug! za usługi przesyłowe 


имат | aa | 
D-71-16 26 898,65 2241,55 
4.1.6 Dla odbiorców w grupie D-71-22, PTEP Jastrzębie stosuje: 
a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 


b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 
c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła 


Grupa 
Odbiorców 


w wysokości określonej w taryfie dla ciepła PGG (źródło ciepła - Ciepłownia „Rymer”) 
oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PTEP Jastrzębie: 


Stawka opłaty stałej za Miesięczna rata stawki Stawka opłaty zmiennej 


usługi przesyłowe opłaty kd гаш) za usługi przesyłowe 


Grupa 
Odbiorców 


ZMW zł/MW/Im-c 216Ј | 
D-71-21 71 757,06 5 979,76 12,61 


D-71-22 


4.1.7 Dla odbiorców w grupie 0-71-31 PTEP Jastrzębie stosuje: 

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 

c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła 


w wysokości określonej w taryfie dla ciepła PGE Energia Ciepła S.A. Oddział 
w Rybniku (źródło ciepła zlokalizowane w Rybniku przy ul. Podmiejskiej) oraz stawki opłat 
w wysokości określonej przez PTEP Jastrzębie: 


Stawka opłaty stałej za Miesięczna rata stawki Stawka opłaty zmiennej 


usługi przesyłowe opłaty State] za uslug za usługi przesyłowe 


“Grupa 
Odbiorców 


| >ШМ\М |. zł/MWim-c zł/GJ 
D-71-31 65 828,29 5 485,69 11,50 


4.1.8 Dla odbiorców w grupach D-71-41, D-71-42, D-71-45 PTEP Jastrzębie stosuje: 

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 

c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, 

d) stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za MW zamówionej mocy 
cieplnej, 

e) stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe — wyrażoną w złotych za GJ 


w wysokości określonej w taryfie dla ciepła PGG (źródło ciepła - Elektrociepłownia 
„Jankowice”) oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PTEP Jastrzębie: 
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| Miesięczna rata stawki сг RER 
Stawka opłaty stałej za opłaty stałej za usługi Stawka Opłaty zmieńnej 
usługi przesyłowe rzesyłowe zad usługi przesyłowe 
amame | awa. | 
-71-41 64 831,54 5402,63 


Grupa 
Odbiorców 


-5 i 
D-71-42 64 525,68 
___2-71-45 78 107,62 


4.1.9 Dla odbiorców w grupie 0-81-12 PTEP Jastrzębie stosuje: 

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 

c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła 


w wysokości określonej w taryfie dla ciepła PGG (źródło ciepła - Kotłownia „Jedłownik”) 
oraz stawki opłat w wysokości określonej przez PTEP Jastrzębie: 


Miesięczna rata stawki 


| Stawka opłaty stałej za e i Stawka opłaty zmiennej 
fbiorc | ке ak я A 
Odbi oe ów usługi przesyłowe вота" za usługi przesyłowe 


жэш | ae - as 
|. D-81142 | 84 850,97 7070,91 17,05 


4.2 Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej 


Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej [zł/m] - wielkości 


Średnica - netto 
nominalna Stoi i 
przyłącze prowadzone przyłącze prowadzone 
przyłącza w'wykopie otwartym w wykopie otwartym | jj ae skiny 
Dn [mm] w terenie bez nawierzchni w tereńie а ania nawierzchni 
utwardzonej z паміеггсһпіа asfaltową 


25 241,34 564,69 
32 259,92 584,98 
40 266,89 593,44 
50 280,83 629,06 
65 305,69 649,61 
80 
100 


Do stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej zastosowanie znajduje ustawa 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U, z 2020 r. poz. 106 ze zm.). 


5. Zasady ustalania cen i stawek opłat 
Ceny i stawki opłat zamieszczone w części 4 taryfy dla ciepła zostały ustalone zgodnie 


z zasadami określonymi w art. 7, 44 i 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zmianami).:orazrw- rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 


Urzędu Regulacji Energetyk 
DYREKTOR 
wołudniowcgo Oddziału Terenowe; Strona 13 | 14 
Urzędu Regulacji Eue zend. ы 
i v 


z siedzibą w Ka 
NAT / 
е: s 


BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło Nr 219 (949) 15 lipca 2021 r. 


07 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkułacji taryf oraz rozliczeń 
z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 ze zmianami). 


5.1 Warunki stosowania cen i stawek opłat 


Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu parametrów 
jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone 
zostały w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 
92). 

W przypadkach : 

- niedotrzymania przez strony warunków zawartej umowy, 

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
- udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy, 

- _ nielegalnego pobierania ciepła, 

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 
07 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 
z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2 r. poz. 718 ze zmianami). 


Opłaty za nielegalne. pobieranie ciepła oblicza się na podstawie cen i stawek opłat za 
dostarczane ciepło, przy zastosowaniu stosownych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685). 


5.2 Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat 

PTEP Jastrzębie powinno powiadomić odbiorców w sposób przejrzysty i zrozumiały o zmianie 
cen i stawek opłat za dostarczane ciepło, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej 
zmiany. 
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